Nr. 24568 

24 maart 
2015 


GEMEENTEBLAD 

Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. 


Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015 

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten 
besluiten: 

1. de uniforme werkwijze van de brandweer voor paasvuren en andere vreugdevuren als toetsings¬ 
kader te gebruiken voor de paasvuren en andere vreugdevuren in Rijssen-Holten 

2. het besluit "wijzigen voorwaarden ontsteken van Paasvuren" van 1 juli 2008 ïn te trekken. 


1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het voorjaar van 2013 was extreem droog, waardoor de kans op het ontstaan en escaleren van natuur- 
branden toenam. Dit resulteerde vlak voor Pasen in een droogte-index code oranje. Het advies (paas¬ 
vuren wel of niet ontsteken) vanuit Brandweer Twente naar de gemeenten gebeurde op het laatste 
moment en veroorzaakte een hoge druk op de verantwoordelijken. 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur VRT dd. 4 maart 2013 is er afgesproken om te kijken naar 
eenduidigheid in beleid en naar een eenduidige gedragslijn rond de advisering paasvuren wanneer 
code oranje van toepassing is. Dit in overleg met de gemeenten. 

1.2 Doelstelling 

Met deze handreiking wil de Projectgroep ontsteken paasvuren het MT Brandweer Twente informeren 
over en vragen akkoord te gaan met de werkwijze van Brandweer Twente ten aanzien van het adviseren 
op paas- en vreugdevuren. 

1.3 Onderzoek en vergelijking omliggende veiligheidsregio's 

Door de projectgroep ontsteken paasvuren is onderzocht of het proces met betrekking tot advisering 
kan worden verbeterd met als doel een heldere bestuurlijke afweging tot het ontsteken van paasvuren 
mogelijk te maken. Hiervoor zijn een aantal vragen gesteld aan de afdelingshoofden/teamleiders van 
Twentse gemeenten, (zie bijlage 1) Met burgemeester Hofland van gemeente Rijssen-Holten en burge¬ 
meester Cazemier van gemeente Dinkelland zijn gesprekken gevoerd. De uitkomsten van deze gesprekken 
zijn gebruikt als input voor deze handreiking. 

Brandweer Twente is zich ervan bewust dat er meerdere stukken geschreven zijn over paasvuren. Dit 
varieert van onderzoeksrapporten naar veiligheidsafstanden tot het vastleggen van beleid. Ook in de 
omliggende Veiligheidsregio's, Noord- Oost Gelderland, IJsselland en Drenthe zijn stukken geschreven. 
Uitgangspunt in deze stukken is de Wet Milieubeheer. Hierdoor zijn de veiligheidsafstanden rondom 
een paasvuur afhankelijk van de inhoud, dit resulteert in grote afstanden. Daarnaast wordt in de stukken 
bij code oranje maatwerk advies geleverd. Brandweer Twente heeft contact gehad met de genoemde 
veiligheidsregio's en de landelijke werkgroep natuurbrandbestrijding over deze nieuwe werkwijze. 
Uiteindelijk hebben we gekozen om vanuit onze ervaring en onderzoek voorliggende werkwijze te 
schrijven. Wij wijken met deze handreiking daardoor af van de werkwijze van omliggende veiligheids¬ 
regio's. Het grootste verschil is dat in deze handreiking bij code oranje niet per definitie een stookverbod 
geldt. Bij de omliggende veiligheidsregio's is dit wel het geval en wordt bij code oranje maatwerk ge¬ 
leverd. Hierdoor kan het zijn dat in de regio Twente paasvuren wel ontstoken mogen worden en er in 
omliggende veiligheidsregio's de Brandweer negatief adviseert. 

De reden voor het op deze manier opstellen van deze handreiking is onder andere dat we niet hebben 
kunnen herleiden dat er gedegen wetenschappelijk onderzoek aan de bestaande stukken ten grondslag 
ligt. Hierdoor is er met name geen validatie voor de gestelde maatregelen. Hierdoor ontstaat er veel 
verschil in de veiligheidsafstanden en maatregelen, afhankelijk van de droogte-index. De stukken zijn 
benoemd onder bronvermeldingen. 

1.4 Scope van de handreiking 

De bevoegdheden voor het verlenen van de ontheffingsaanvraag voor paasvuren en het inspelen op 
bijzondere omstandigheden ligt bij gemeenten. Op verzoek van gemeenten, nadat zij de locatie en de 
omvang van het paasvuur aangeven, levert Brandweer Twente een vakinhoudelijk advies. 

1.5 Historisch karakter 

Paasvuren behoren tot de z.g. "traditionele jaarvuren',' die in bepaalde jaargetijden ontstoken werden 
en worden. Het paasvuur hoort met de meivuren (Waddeneilanden) tot de voorjaarsvuren. In alle ge¬ 
vallen komt zo'n vuurtraditie voort uit het verlangen naar zon en vruchtbaarheid en vreugde om (terug¬ 
keer van) de zon. De paasvuren worden gemaakt door en voor de eigen (Twentse) buurtschappen. Er 
worden in Twente doorgaans ongeveer 150 officiële stookontheffingen/vergunningen door de gemeenten 
verleend. De praktijk leert dat er meer (paas)vuren worden ontstoken, dan dat er stookontheffingen/ver¬ 
gunningen zijn verleend (inschatting +!- 300). 

De burgemeesters geven aan dat dit voor hen een groot goed is en dat mede om dit feit het uitgangspunt 
van de gemeenten en Brandweer Twente moet zijn dat het ontsteken van paasvuren altijd mogelijk is. 
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tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn. Gedacht kan worden aan bezwaren bijvoorbeeld vanuit de om¬ 
geving rondom het paasvuur. 

1.6 Onveilig 

Branden in de buitenlucht brengen per definitie een risico met zich mee. Het gaat hierbij met name om 
het gevaar van vliegvuur. Dit ontstaat doordat deeltjes in de paasvuren, die nog niet helemaal verbrand 
zijn, door de thermiek opstijgen en worden meegevoerd door de wind. 

Hierdoor kan op grote afstand van het paasvuur een secundaire brand ontstaan. Echter, hoe groot dit 
risico is, is moeilijk in te schatten omdat er erg veel factoren meespelen. Zoals de combinatie van afme¬ 
ting, wijze van opbouw, locatie, omgeving, verbrandingsefficiëntie, droogte, windsnelheid en -richting. 
Vanuit het verleden kan er gesteld worden dat de kans op het daadwerkelijk ontstaan van secundaire 
brand zeer klein is. In het verleden hebben zich maar weinig of geen of slechts een beperkt aantal inci¬ 
denten voortgedaan waarbij de oorzaak terug te leiden is naar het ontbranden van een paasvuur. Er 
zijn hiervan geen statistieken bekend, dit is gebaseerd op de ervaringen van Brandweer Twente. 

1.7 Andere vreugdevuren 

Deze memo is zowel toepasbaar voor paasvuren als voor andere vreugdevuren. Hierbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan vuren tijdens Halloween en Oud en Nieuw. Daar waar gesproken wordt over 
paasvuren of paasvuur kan ook gelezen worden vreugdevuur of vreugdevuren. 

2 Juridisch kader 

2.1 Beleid Twentse gemeenten (Wet milieubeheer, APV) 

De grondslag voor het ontsteken van paasvuren in de meeste gemeenten is de Wet Milieubeheer artikel 
10.63 lid 2. 

Artikel 10.63 (Wm) 

2. Burgemeester en wethouders kunnen, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, ontheffing 
verlenen van het in artikel 10.2, eerste lid, gestelde verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te 
verbranden, voor zover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft. 


Alle Twentse gemeenten hebben hierop aanvullend voorschriften opgenomen in de APV. In enkele 
gemeenten zijn daarnaast criteria met betrekking tot paasvuren opgenomen. In alle voorschriften van 
de verschillende gemeenten wordt code oranje beschreven. In de voorschriften is opgenomen dat bij 
code oranje een stookverbod geldt. In het advies van Brandweer Twente wordt code oranje meegewo¬ 
gen. Hierdoor adviseert Brandweer Twente niet standaard een stookverbod op te leggen bij code 
oranje en er wordt dus afgeweken van de gemeentelijke voorschriften. Brandweer Twente is hiermee 
bekend en ons doel is om uniform advies te geven aan deze Twentse gemeenten en niet om een 
waardeoordeel te hebben over het gemeentelijk beleid. Elke gemeente is hierin autonoom. De gemeenten 
hebben daarbij tevens de mogelijkheid paasvuren te reguleren op basis van andere argumenten dan 
de brandveiligheid. 

De aanbeveling van Brandweer Twente is wel om de gemeentelijke voorschriften overheen te laten 
komen met de uitgangspunten uit deze handreiking. 

2.2 Rol Brandweer Twente 

In de Wet Veiligheidsregio's is bepaald dat de brandweer het bevoegd gezag adviseert over o.a. risico's 
van branden. Dit betekent dat Brandweer Twente een adviserende rol heeft naar de Twentse gemeenten. 
Er wordt uitgegaan dat het paasvuur altijd brandt. Voor dit advies zijn de risico's bekeken en wordt er 
getoetst aan de veiligheidscriteria. Wanneer er niet aan de veiligheidscriteria kan worden voldaan wordt 
maatwerkadvies gegeven om deze risico's te verkleinen. De afweging om de ontbranding toe te staan 
ligt bij het bevoegd gezag. Het advies zal worden opgesteld door het team Advies van de sector 
Brandveiligheid 

3 Bepaling en onderbouwing veiligheidsafstanden 

zie voor afbeeldingen de publicatie via de CVDR 

Brandweer Twente vindt het belangrijk om in deze situatie af te gaan op ervaringen c.q. praktijksituaties 
van eerdere paasvuren. Brandweer Twente heeft mede daarom zelf in 2012 onderzoek gedaan. Wat 
wel uit de stukken blijkt en ook te vertalen is uit de praktijksituaties, is dat de windsnelheid en omvang 
c.q. hoogte een grote rol spelen in het bepalen van de veiligheidsafstanden. 

3.1 Invloed windsnelheid 

Logisch verklaarbaar is dat de windsnelheid een grote invloed uitoefent op hoe ver het vliegvuur en 
de rook zich verspreiden. Indien de windsnelheid groter wordt, wordt de rook met het vliegvuur over 
een groter horizontaal oppervlak en afstand verspreid. Een windsnelheid van 8m/s wordt in de meeste 
stukken gezien als een maximale windsnelheid waarbij een paasvuur ontbrand kan worden. Bij een 
grotere windsnelheid dan 6m/s vlakt de rookpluim af naar een hoek minder dan 45°, waardoor er een 
grotere afstand overbrugd kan worden door de rookpluim met het eventuele vliegvuur. Hierdoor kunnen 
er geen veilige afstanden meer worden gedefinieerd. Zie onderstaande tabel 2 

Tabel 2: windsnelheid in meters per seconde in relatie tot de stijging van de rook 
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Om/s 



2,8 m/s 


5,6 m/s 



11,1 m/s 


Bij een windsnelheid van meer dan 6m/s stijgt de rookpluim minder recht omhoog. Om deze reden is 
het uitgangspunt dat de windsnelheid maximaal 6m/s mag zijn. Bij een hogere windsnelheid wordt er 
maatwerk toegepast. 

3.2 Inhoud, omvang c.q. hoogte van het paasvuur 

Uit onderzoek (bronvermelding stuk 1 "Paasvuren in Oost Nederland") blijkt dat de inhoud van het 
paasvuur minder relevant is voor de af te leggen afstand van het vliegvuur. Op basis van ervaring van 

Brandweer Twente kan er bij paasvuren niet groter dan lOOOm^ kleinere veiligheidsafstanden worden 
gehanteerd. Daarnaast is de verhouding inhoud-veiligheidsafstand niet lineair. Voor kleinere paasvuren 
zijn de afstanden tot kwetsbare objectenveel lager dan grotere paasvuren. De afstand naar publiek is 
altijd 2x de hoogte. 

3.3 Droogte index 

In alle bestaande stukken wordt er onderscheidt gemaakt in de veiligheidsafstanden bij de verschillende 
droogte-indexen. Brandweer Twente weegt bij deze nieuwe wijze van advisering ook code oranje mee. 
De droogte-index is een middel voor de brandweer die zorgt voor extra personeel en middelen om een 
natuurbrand te bestrijden. Omdat code oranje wordt meegewogen in het advies, kan een paasvuur ook 
bij deze code doorgaan onder de in het advies genoemde voorwaarden. Uit onderzoek (bronvermelding 
stuk 1) blijkt dat de verbrandingsefficiëntie bij grotere droogte beter is, wat resulteert in minder vliegvuur. 
Brandweer Twente houdt daarom voor de codes groen, geel en oranje dezelfde veiligheidsafstanden 
aan. De overgang tussen de verschillende codes is afhankelijk van factoren zoals de neerslag, luchtvoch¬ 
tigheid, temperatuur en windsnelheid. Het verschil tussen code rood en code oranje zit vooral in de 
windsnelheid. Door een hogere windsnelheid zal een rookpluim en vliegvuur meer horizontaal verplaat¬ 
sen. Hierdoor is het ontstaan van een secundaire brand als gevolg van vliegvuur niet uit te sluiten. Daar¬ 
om adviseert Brandweer Twente bij code rood negatief, omdat de risico's niet goed in te schatten zijn. 
Door de mogelijk snelle en onvoorspelbare branduitbreiding zijn de gevolgen voor de omgeving te 
groot en daarmee niet beheersbaar voor de repressieve dienst. 
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4 Advisering standaard en maatwerk advies 

4.1 Matrix standaard advies bij code groen, geel en oranje 

Indien wordt voldaan aan de criteria in deze matrix kan een paasvuur altijd worden ontstoken. 


Rijssen-Holter\^ 


Volume (m^) 

0-1000 


1. Bouwwerk met Rieten dak 

2. Heide 

3. Bos 

Feesttent 
Openbare weg 
Autosnelweg (A-wegen) 

Bovengrondse hoogspanningskabels** 
Ondergrondse buisleiding 
Publiek*** 

1001 - groter 


Afstand Max. Windsnelheid 

Bouwwerk Pannendak 6 x hoogte paas¬ 

vuur (m^) 


6m/s* 


10 X hoogte paasvuur (m^) 

10 X hoogte paasvuur (m^) 
25 m' 

250 m' 

40 

25 m’ 

2 X hoogte paasvuur (m^) 
Bouwwerk Pannendak 


150 


1. Bouwwerk met Rieten dak 

2. Heide 

3. Bos 

Feesttent 
Openbare weg 
Autosnelweg (A wegen) 

Bovengrondse hoogspanningskabels 
Ondergrondse buisleiding 
Publiek*** 

Tabel 1: matrix veiligheidscriteria 


250 m’ 

10 X hoogte paasvuur (m') 
25 m' 

250 m’ 

40 m' 

25 tn' 

2 X hoogte paasvuur (m') 


6m/s* 


Toelichting: 

* Als bron hanteert Brandweer Twente de gegevens van de regionale meldkamer. Indien noodzakelijk 
kan deze eventueel op de dag van ontbranding de verwachte windsnelheid op locatie aangeven. Uit¬ 
gangspunt bij de codes groen, geel en oranje is dat de windsnelheid maximaal 6m/s mag zijn. 


** Indien de afstand tot een hoogspanningskabel kleiner is dan 500m^ moet dit worden gemeld aan de 
netbeheerder. 

*** Uit onderzoek is naar voren gekomen dat voor de afstand van het publiek een vuistregel kan worden 
gehanteerd. Het gevaar is, naast het instortingsgevaar van een paasvuur, dat in de directe nabijheid 
van het paasvuur veel neerslag van deeltjes en vliegvuur optreedt. Dit gebied wordt het lijwervelgebied 
genoemd. Dit gebied strekt zich benedenwinds uit over een lengte van 2 maal de stapelhoogte. (bron: 
"Paasvuren in Oost Nederland" opgesteld door Saxion Hoge School, 15 maart 2012) 

4.2 Maatwerk 

Wanneer niet aan de standaardcriteria uit de matrix wordt voldaan, geeft Brandweer Twente maatwerk- 
advies. Dit kan bijvoorbeeld indien een kwetsbaar object binnen de in de matrix genoemde veiligheids- 
afstanden valt. De doelstelling van het op voorhand opnemen van maatwerk is de risico's in kaart 
brengen en aangeven hoe het restrisico verlaagd kan worden. Hierdoor moet het mogelijk zijn voor 
het bevoegd gezag op basis van ons advies te komen tot een weloverwogen beslissing. Feit is dat er 
altijd een restrisico overblijft. 

Een maatwerk oplossing zou kunnen zijn: 
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1. Het door de organisatie preventief nat maken en nat houden van kwetsbare objecten; 

2. Rekening houden met een bovenwindse ligging van een object. Echter indien de windrichting 
vlak voor of tijdens het branden draait komt deze alsnog benedenwinds te liggen. Dit kan worden 
beschouwd als restrisico. 

4.3 Houdbaarheid advies 

Binnen de verschillende gemeenten wordt er verschillend omgegaan met het advies op paasvuren 
welke op een vaste locatie ontstoken worden. Bij de enkele gemeenten worden er stookontheffingen 
verleend voor meerdere jaren. Echter bij de meeste gemeenten wordt er jaarlijks advies gevraagd aan 
Brandweer Twente, ook voor paasvuren op vaste locaties (bijvoorbeeld Bentelo, Wierden en Ootmarsum). 
Brandweer Twente heeft daarom in het advies opgenomen dat het advies geldig is zolang de omstan¬ 
digheden voor die locatie niet wijzigen. Dit levert een lastenverlichting op. 

4.4 Toezicht 

De Twentse gemeenten geven aan bij voorkeur integraal toezicht te willen houden. Brandweer Twente 
heeft als standpunt te allen tijde gehoor geven aan een verzoek tot toezicht. Hierbij gaat Brandweer 
Twente ervan dat er dan ook voldoende reden is. Hierbij kan gedacht worden aan paasvuren waarbij 
voor het onderdeel brandveiligheid maatwerkadvies is gegeven. 

Bij code oranje wordt er door Oscar controle vanuit de lucht in o.a. Twente uitgevoerd. 

Op eerste Paasdag zelf zal Oscar geen hinder van een paasvuur ondervinden (Oscar vliegt tot uiterlijk 
19:00uur i.v.m. sluiting vliegveld in de avond. Echter paasvuren smeulen na en daarvan heeft de 
waarnemer tweede Paasdag in Oscar wel degelijk last. Dit kan een reden zijn om tweede Paasdag niet 
te vliegen i.v.m. de te verwachten rookpluimen van de na smeulende paasvuren. Dit zou voor veel 'loze' 
meldingen kunnen zorgen. 

4.5 Werkinstructie 

Concreet kan worden gesteld dat de werkwijze van de brandweer als volgt is: 

a. Bij een paasvuur geven wij advies waarbij de gevolgen van code oranje zijn meegewogen. In dit 
advies wordt ook meegenomen of toezicht bij een paasvuur wenselijk of noodzakelijk is en hoe 
dit wordt uitgevoerd; 

b. Een paasvuuradvies, afwijkend van de standaard afstanden zal altijd een maatwerkadvies zijn; 

c. Zoals omschreven in het hoofdstuk droogte-index zal bij code rood ons advies negatief zijn. Dit 
wordt in alle adviezen standaard opgenomen. 


Bronvermelding 

Als input voor deze memo zijn de volgende stukken meegenomen: 

1. "Paasvuren in Oost Nederland',' opgesteld door Saxion Hoge School op 15 maart 2012; 

2. "Handreiking advisering paasvuren en andere vreugdevuren''opgesteld door Hulpverleningsdienst 
Drenthe op 30 januari 2012; 

3. "Brandveiligheid vreugdevuren',' opgesteld door Regionale Brandweer Groningen op september 
2008; 

4. "Beleid advisering paasvuren en andere vreugdevuren',' opgesteld door Veiligheidsregio Noord 
en Oost Gelderland op 15 november 2012; 

5. "Evaluatie Paasvuren 2012 Twente"; opgesteld door Brandweer Twente op april 2012; 

6. "Memo nieuwe werkwijze advisering op paasvuren en vreugdevuren" opgesteld door Brandweer 
Twente op 25 januari 2012. 


Bijlage 1 Enquête Twentse gemeente 

zie voor afbeelding publicatie via de CVDR 

Bijlage 2 Voorbeeld Brandveiligheidsadvies 

Aan Gemeente X 

Van Adviseur Brandweer Twente 

Datum 

Onderwerp Advies paasvuren gemeente X 


Bij deze ontvangt u het advies van Brandweer Twente op de aanvraag met betrekking tot het ontsteken 
van het paasvuur binnen gemeente X. De brandweer binnen Twente is vanaf 1 januari 2013 geregiona¬ 
liseerd. Dit betekent dat de brandweer Twente een andere rol heeft in het proces, maar ook dat uniform 
zal worden geadviseerd binnen Twente. 

Rol Brandweer Twente 

In de Wet op de Veiligheidsregio's is bepaald dat de brandweer het bevoegd gezag adviseert over o.a. 
risico's van branden. Dit betekent dat Brandweer Twente een adviserende rol heeft naar de Twentse 


5 


Gemeenteblad 2015 nr. 24568 24 maart 2015 




Rijssen-Holter\^ 


gemeenten. Er wordt uitgegaan dat het paasvuur altijd brandt. Voor dit advies zijn de risico's bekeken 
en wordt er getoetst aan de veiligheidscriteria. Wanneer er niet aan de veiligheidscriteria kan worden 
voldaan wordt maatwerkadvies gegeven om deze risico's te verkleinen. Het advies zal worden opgesteld 
door het team Advies van de sector Brandveiligheid. 

Werkwijze 

Voor het verlenen van deze stookontheffingen of vergunningen wordt aan Brandweer Twente een advies 
gevraagd. De aanvraag voor ontbranden wordt door Brandweer Twente getoetst aan de criteria: 
weersomstandigheden (windrichting, windkracht, droogte) in relatie tot kwetsbare objecten zoals bij¬ 
voorbeeld boerderijen (met rieten kappen), bospercelen en doorgaande (A) wegen. In de toekomst kan 
er gekeken worden of het noodzakelijk is dat Brandweer Twente advies blijft geven op paasvuren welke 
binnen de matrix passen. Hiervoor dient mogelijk een processchema gemaakt te worden. Hiervoor 
dient nadere afstemming tussen het bevoegd gezag en Brandweer Twente plaats te vinden. 

Bij de nieuwe werkwijze is er onderscheidt tussen een standaard advies en een maatwerk advies. 

Inhoudelijke toetsing 

Het advies heeft betrekking op de tot nu toe binnengekomen aanvragen van het paasvuur bij de ge¬ 
meente X: 

1. Paasvuur: naam, locatie 


Bij het opstellen van dit advies is getoetst aan de matrix voor standaard advies. Indien er niet wordt 

voldaan aan de veiligheidsafstanden is er gekeken of maatwerk mogelijk is. Hierbij 

is ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van de organisator en is er altijd sprake van een restrisico. 

Naam Paasvuur 

Dit paasvuur kan worden ontstoken indien er aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan. Ten 
grondslag aan dit advies liggen de volgende overwegingen; 

1. Het paasvuur ligt op ruim 150 meter van de dichts bij zijnde bebouwing met pannendaken. Ook 
wordt ruim voldaan aan de veiligheidsafstand tot een bouwwerk met rieten kap, heide of bos. 
Hierdoor wordt voldaan aan de minimale afstanden van 150 en 250 meter; 

2. De openbare weg is op een afstand van meer dan 25 meter van het paasvuur gelegen. Dit is vol¬ 
doende; 


Maatwerkadvies 

1. Op een afstand van 67 meter is de tent (geschikt voor 5000 personen) waarin een evenement 
gehouden wordt geplaatst. Er wordt niet voldaan aan de veiligheidsafstand van 150 meter. In 
2012 is er duidelijk geworden dat er problemen zijn ontstaan door de te korte veiligheidsafstand. 
Vanzelfsprekend is dit afhankelijk van de windrichting. Een eenvoudige oplossing is het verplaatsen 
van de tent zodat deze bovenwinds komt te staan. Indien dit niet mogelijk meer is dan adviseert 
Brandweer Twente indien de windrichting uit het zuid, zuidoost of zuidwest komt geen personen 
in de tent aanwezig te laten zijn. Vanzelfsprekend blijft het risico aanwezig indien de windrichting 
tijdens het ontbranden draait. De situatie welke zich in 2012 heeft voorgedaan kan dan ook ontstaan. 
Echter het ontstaan van deze situatie is kleiner, het restrisico wordt meer beperkt. 
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Feest terrein uitvergroot 1:200 
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F 

Figuur 1 ter verduidelijking van het maatwerkadvies 


Brandweer Twente adviseert u de volgende voorwaarden op te nemen in de te verlenen vergunning: 
1. Er is niet duidelijk aangegeven tot op welke afstand het publiek het paasvuur kan benaderen. De 
organisatie dient er voor zorg te dragen dat het publiek op een afstand staat van minimaal 2 maal 

de hoogte (m'j, in deze situatie 20 meter, van het paasvuur. 


Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 4 maart 2015 


A.C. van Eek 


A.C. Hofland 


gemeentesecretaris 


burgemeester 
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